











Ing. Laurent Socal 
Nato il 15 maggio 1962 a Ginevra (Svizzera) 


Esperienze professionali 
Nel 1991 si è laureato in Ingegneria elettrotecnica presso il Politecnico di Milano. 


Sin dal 1980 è lavoratore autonomo. Inizialmente ha svolto attività di costruzione, 
installazione e manutenzione di impianti di combustione industriali e civili. A questa attività 
iniziale si sono via via aggiunte la ristrutturazione di impianti di riscaldamento, la fornitura di 
servizio energia in consorzio con altri installatori, la docenza in numerosi corsi di 
aggiornamento professionale per installatori, manutentori e progettisti di impianti termici e 
la consulenza industriale (autorizzazioni integrate ambientali, emission trading, emissioni in 
atmosfera). 


Partecipa all’attività normativa italiana ed europea, con particolare riferimento al SC6 del CTI 
ed al CEN-TC 228 “Heating systems in buildings” ove è membro attivo del WG4, che ha 
preparato le nuove norme europee (EN15603 ed EN15316) sulle prestazioni energetiche 
degli impianti di riscaldamento. 


Dal 2009 è Presidente dell'ANTA, Associazione Nazionale Termotecnici ed Aerotecnici 





